BIULETYN BRANŻOWY 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


— Ciepło 


Warszawa, dnia 1 lutego 2019 r. Nr 2(2) 


Taryfy dla ciepła Str. 


1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
nr OPO.4210.45.2018.2019.MWO z dnia 30 stycznia 2019 r. 
w sprawie zmiany taryfy Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej 
SDZ OOW KOJE zaa sa WA A ORO EGO ok Eck 2 


2. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
nr OLB.4210.32.11.2018.EBO z dnia 1 lutego 2019 r. 
w sprawie zmiany taryfy Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl- 
nej Sp.-z0.0: W PURWACH ab aa iS CAE 8 
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S Poznań, 30 stycznia 2019 r. 
PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
0PO.4210.45.2018.2019.MWO 


DECYZJA 


Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 2096) oraz w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629, 1637, 2348, z 2019r. 
poz.42i125) 


po rozpatrzeniu wniosku 
przedsiębiorstwa energetycznego 
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
z siedzibą w Kole 


zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” 


zawartego w piśmie z 28 września 2018 r (które wpłynęło do Zachodniego Oddziału Terenowego 
URE 11 października 2018 r.), uzupełnionego pismami z 21 listopada 2018 r, 2, 3i4 stycznia 


2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła 
zatwierdzam 


dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją z 29 czerwca 
2018 r. nr OPO.4210.8.2018.ASi, w zakresie wysokości ustalonych w niej cen i stawek opłat, która 


to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji. 


UZASADNIENIE 


Decyzją nr OPO.4210.8.2018.ASi z 29 czerwca 2018r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
zatwierdził, na okres jednego roku od dnia wprowadzenia jej do stosowania, XV taryfę dla ciepła 
ustaloną przez Przedsiębiorstwo, która ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z29 czerwca 2018r, poz.5217. Taryfę wprowadzono 


do stosowania od 1 sierpnia 2018 r. 


Przedsiębiorstwo pismem z 28 września 2018 r. wystąpiło o zmianę taryfy, motywując wniosek, 
nieprzewidzianą istotną zmianą warunków wykonywania działalności gospodarczej zaistniałą 


w związku ze znaczącym wzrostem cen paliwa oraz uprawnień do emisji CO>. 
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Wobec powyższego należy stwierdzić, iż za zmianą decyzji w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 
Przędsiębiorstwa w odniesieniu do stawek opłat dla odbiorców grup KG, MG, PG4 i OG, przemawia słuszny 
interes strony, wyrażający się w konieczności dostosowania sposobu prowadzenia koncesjonowanej 
działalności gospodarczej do zmieniających się obiektywnych warunków ekonomicznych i zmianie tej 
nie sprzeciwiają się przepisy szczególne. 

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona 
nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji 
publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej 
decyzji iprzemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Natomiast, zgodnie 
zart. 23 ust, 1 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw 
energetycznych (...) zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców 
paliw i energii. 

Uznając, iż w przedmiotowej sprawie spełnione zostały przesłanki określone wart. 155 Kodeksu 
postępowania administracyjnego umożliwiające zmianę decyzji, w szczególności, iż zmiana ta nie stoi 
w sprzeczności z interesem społecznym, postanowiono jak w sentencji. 

POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie — Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia 
(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy — Prawo energetyczne oraz art. 479% pkt 1 i art, 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 
1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018r. poz, 1360 z późn. zm.). Odwołanie należy 
przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki - Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie - 
al. Józefa Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin. 


2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, 
zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji 
w całości lub w części (art. 479° Kodeksu postępowania cywilnego). 


3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej wkwocie 100zł, zgodnie 
zart, 32 ust. 3 w związku zart, 3 ust. 2 pkt 9 ustawy zdnia 28lipca 2005r. okosztach sądowych 
w sprawach cywilnych (Dz. U. z2018r. poz. 300 z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od 
kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 100 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117ustawy — Kodeks 
postępowania cywilnego. 

4.W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $ 1 ustawy — Kodeks 
postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia 
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna 
(art. 127a $ 2 ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego). 


5. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy — Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 


6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do 
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania. 
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7. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, informacja o niniejszej decyzji zostanie 
również zamieszczona w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło. 


Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu 
Regulacji Energetyki z siedzibą w Lublinie 


Agnieszka Szypulska 
Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy 
(Część I pkt 53 pkt 1). 
Ewa Borowska - starszy specjalista 
Otrzymują: 
1. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Puławach; ul. Izabelli 6, 24-100 Puławy; 
2. Wojewoda Lubelski. 
3. A/a 
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sa A STANUWI Peni z doi” s bugi 
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// 
YE OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI 
E E 4 L CIEPLNEJ SPÓŁKA z 0.0. 
w 24-100 Puławy, ul. Izabelli 6 


ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA 


W taryfie dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prazeza Urzędu Regulacji Energetyki 
z dna 8 slepnia 2018 r. Nr OLB.4210.13.2016JD  opubikowanej 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poż. 3730 z dnia 10 sierpnia 
2018 r. część 4 otrzymuje brzmienie: 


CZĘŚĆ4 
Rodzaje oraz wysokość cen I stawek opłat. 


1. Dostawca dla odbiorców w grupach PG1, PG2, PG3 stosuje następujące ceny 
i stawki opłat ustalone w taryfia dla ciepła przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe 
„Puławy* S.A: 

a) oenę za zamówioną moc ciepiną - wyrażoną w złotych za MW. 

b) cenę ciepla - wyrażoną w złotych za GJ, 

c) cenę nośnika ciepla - wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, 
d) stawkę opłat stałych za usługi przesyłowe - wyrażoną w złotych za MW, 

a) stawkę opłat zmiennych ża usiugi przesyłowe - wyrażoną w złotych za GJ, 


Stawka opłat tawka opłat 
stałych za uslugi | zmiennych za uslugi 
przesyłowe esyłowe 
zyMWim-a 


Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów I usług WAR... 
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. a ; U 
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2. Stawki opłat dla odbiorców grupy KG, MG, PG4, PGS, OG 


AZ TE A 


Ustalona w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). 
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


3. Dostawca dla odbiorców w grupie GG stosuje nastepujące ceny i stawki opłat: 
a} cenę za zamówioną moc ciepiną - wyrażoną w złotych za MW, 
b} cenę ciepła - wyrażoną w zlotych za GJ, 


ustalone przez Spółdzielnie Budowiano-Mieszkaniową w Garbowie na podstawie 
uzasadnionych kosztów wytwarzania ciepła oraz stawki za usługi przesyłowe: 


koo BG = ad 
Stawki oplaty | Wysokość stawki | 
NER | bezpodatkuVAT | 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe: | 
| ZAMWIrOK | 11771.43 | 
z/MWin=6 980,06 | 
| Stawka oplaty zmiennej za ueługi | i 
przesyłowa z4GJ | i 


Ustałone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów I usług (VAT). 
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Stawki opłat 
sedlo ma Dn za zg" a netto | 
mb] 
"BA 25 | 162 
32 | 146 
40 | 218 i 
60 ] 224 


Do stawek opłat za przyłączenie do alec! diępłownkzej naliczony będzie podatek 
od towarów i usług VAT zgódnie z obówłązującyrni przepisami. 


gó Retea Eeracryki PREZE“ ZARZĄDU» 
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/ 
3 
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ę Lublin, 1 lutego 2019r. 
PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

NR OLB.4210.32.11.2018.EBO 


DECYZJA 


Na podstawie art. 155 ustawy zdnia 14czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U.z 2018r. poz. 2096 z póżn. zm.) oraz art.4/ust.l i2, art. 23ust. 2pkt2i pkt 3 oraz 
art. 45 w związku z art. 30 ust. I ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 755 z późn. zm.), 


po rozpatrzeniu wniosku 
Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach 
z siedzibą w Puławach 
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”, 


zawartego w piśmie z dnia 26 listopada 2018 r. (znak: DN-5840/2018), uzupełnionego pismami z dnia 
11 grudnia 2018 r. (znak: 6283/2018), z dnia 14 grudnia 2018 r. (znak: DN-6466/2018), z dnia 24 stycznia 
2019r. (znak: DN-563/2019) izdnia 30 stycznia 2019 r. (znak: DN-660/2019), w sprawie zatwierdzenia 
zmiany taryfy dla ciepła, 


postanawiam 


zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 sierpnia 2018 r. nr OLB.4210.13.2018.JD 
izatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła. Postanowienia taryfy będące 
przedmiotem zmiany stanowią załącznik do niniejszej decyzji. 


Uzasadnienie 


Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE") z dnia 8 sierpnia 2018 r. 
nr OLB.4210.13.2018.JD została zatwierdzona ustalona przez Przedsiębiorstwo taryfa dla ciepła na okres 
do dnia 30 kwietnia 2020 r. 


W myśl art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje 
przedkładają do zatwierdzenia taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE. 


Pismem z dnia 26 listopada 2018 r. (znak: DN-5840/2018), Przedsiębiorstwo wystąpiło do Prezesa URE 
z wnioskiem o zmianę zatwierdzonej taryfy dla ciepła, poprzez zmianę zawartych w niej stawek opłat dla 
odbiorców grup KG, MG, PG4 i OG. Z uzasadnienia wniosku wynika, iż w okresie stosowania taryfy 
nastąpiła podwyżka cen paliwa gazowego stosowanego w źródłach ciepła opalanych gazem, Wzrost kosztów 
uzasadnionych ponoszonych przez Przedsiębiorstwo sprawia, iż zasadna jest zmiana stawek opłat 
za dostarczone ciepło do ww. grup odbiorców. Ocena przedstawionego przez Przedsiębiorstwo wniosku oraz 
zawartego w jego uzasadnieniu materiału analitycznego, dokonana w trakcie prowadzonego postępowania 
administracyjnego w przedmiotowej sprawie, pozwoliła na uwzględnienie żądania Przedsiębiorstwa 
w zakresie zatwierdzenia zmiany aktualnie obowiązującej taryfy dla ciepła, zgodnie ze złożonym 
wnioskiem. Zmiana cen paliwa gazowego wypełnia dyspozycję $ 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Energii 
z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988) stanowiącego, że "W przypadku nieprzewidzianej, 
istotnej zmiany warunków wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo energetyczne 
może nastąpić zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania. Zmiana ta następuje w trybie określonym 
w art. 47 ustawy lub przez zawarcie umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy ioceny skutków 
ekonomicznych tych zmian”. 
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Wobec powyższego należy stwierdzić, iż za zmianą decyzji w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 
Przedsiębiorstwa w odniesieniu do stawek opłat dla odbiorców grup KG, MG, PG4 i OG, przemawia słuszny 
interes strony, wyrażający się w konieczności dostosowania sposobu prowadzenia koncesjonowanej 
działalności gospodarczej do zmieniających się obiektywnych warunków ekonomicznych i zmianie tej 
nie sprzeciwiają się przepisy szczególne. 


Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona 
nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji 
publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej 
decyzji iprzemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Natomiast, zgodnie 
z art. 23 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw 
energetycznych (...) zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców 
paliw i energii. 


Uznając, iż w przedmiotowej sprawie spełnione zostały przesłanki określone w art. 155 Kodeksu 
postępowania administracyjnego umożliwiające zmianę decyzji, w szczególności, iż zmiana ta nie stoi 
w sprzeczności z interesem społecznym, postanowiono jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie — Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia 
(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy — Prawo energetyczne oraz art. 479* pkt 1 i art. 479% $ 1 ustawy z dnia 17 listopada 
1964r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1360 z późn. zm.). Odwołanie należy 
przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki - Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie - 
al. Józefa Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin. 


2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, 
zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji 
w całości lub w części (art. 479“ Kodeksu postępowania cywilnego). 


3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100zł, zgodnie 
z art. 32 ust. 3 w związku zart. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28lipca 2005r. okosztach sądowych 
w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018r. poz. 300 z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od 
kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 100 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych, albo oprzyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 ustawy — Kodeks 
postępowania cywilnego. 


4.W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $ 1 ustawy — Kodeks 
postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia 
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna 
(art. 127a $ 2 ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego). 


5. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy — Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 


6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do 
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania. 
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7. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, informacja o niniejszej decyzji zostanie 
również zamieszczona w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło. 


Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu 
Regulacji Energetyki z siedzibą w Lublinie 


Agnieszka Szypulska 


Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy 
(Część I pkt 53 pkt 1). 


Ewa Borowska - starszy specjalista 

Otrzymują: 
1. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach; ul. Izabelli 6, 24-100 Puławy; 
2. Wojewoda Lubelski. 
3. A/a 
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NINIEJSZA TARYFA STANOWI z upoważnienia 
ZAŁĄC: Prezesa Urzędu Regulacji 


NE 6 ZZ rektor Wsckodnicy Odie ia 
ł nia © 1 Eo te z siedzi w Lablini 
WOŁA. GZA A2 M. 2018. EBO p lhek 


FZ OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI 
ZEL CIEPLNEJ SPÓŁKA Z 0.0. 
WY 24-100 Puławy, ul. Izabelli 6 


ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA 


W taryfie dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 8 sierpnia 2018 r. Nr OLB.4210.13.2018.JD opublikowanej 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 3730 z dnia 10 sierpnia 
2018 r. część 4 otrzymuje brzmienie: 


CZĘŚĆ4 
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat. 


1. Dostawca dla odbiorców w grupach PG1, PG2, PG3 stosuje następujące ceny 
i stawki opłat ustalone w taryfie dla ciepła przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe 
„Puławy” S.A.: 

a) cenę za zamówioną moc cieplną - wyrażoną w złotych za MW, 

b) cenę ciepła - wyrażoną w złotych za GJ, 

c) cenę nośnika ciepła - wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, 
d) stawkę opłat stałych za usługi przesyłowe - wyrażoną w złotych za MW, 

e) stawkę opłat zmiennych za usługi przesyłowe - wyrażoną w złotych za GJ, 


oraz stawki opłat za usługi przesyłowe: 


Stawka opłat 
stałych za usługi 
przesyłowe 

zł/MWirok 


bez 
podatku 
VAT 


KE 40708,46 3392,37 


Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i u (VAT). ( W 
n ów "” ZES ZARZĄDU 


Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. PRE 
Paweł Twaszko 
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2. Stawki opłat dla odbiorców grupy KG, MG, PG4, PGS5, OG 


Rodzaj stawki CE 
bez bez bez bez bez 
podatku podatku podatku podatku podatku 
VAT VAT VAT VAT VAT 


Stawka opłaty miesięcznej za 
zamówioną moc cieplną 15669,76 1148,04 
zł/MW/m-c 


Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). 
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


Stawka opłaty za ciepło 
zł /GJ 


3. Dostawca dla odbiorców w grupie GG stosuje następujące ceny i stawki opłat: 
a) cenę za zamówioną moc cieplną - wyrażoną w złotych za MW, 
b) cenę ciepła - wyrażoną w złotych za GJ, 


ustalone przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową w Garbowie na podstawie 
uzasadnionych kosztów wytwarzania ciepła oraz stawki za usługi przesyłowe: 


Stawki opłaty sokość stawki 
bez podatku VAT 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe: 


zł/MW/rok 11771,43 


zł/MWim-c 980,95 


Stawka opłaty zmiennej za usługi 
przesyłowe zł/GJ 


Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). 
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


| ż 
rezesa Urzędu Re znergetyki „A fj 
jyrektor Wschodniggo Oddziału Terengwe: PREZES EPA 

fP 


Ż Lublinie 
Aant szły pulska 


+" 


Paweł [waszko 


v 
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4. O z enie do sieci ciepłowniczej: 
, Stawki opłat | 
iiiaae = i Dn apee nii 
[zł/mb] 
i 25 162 
— 32 | 148 _ 
| 40 218 
L 50 224 


Do stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej naliczony będzie podatek 
od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


A 
4 | 
z upoważnienia ARZAD 7 
'rezesa Urzędu Regofacji Energetyki PREZES Z: A 
yrektor Wschodniego Oddziału Terengwesa— je j A pa 
z się ZA Paweł Twaszko 
Afnieszkd Fóypulska Ę 
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